LUDWIK RADWAŃSKI 


autoryzowany inżynier cywilny, 


przeżywszy lat 55, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Swiętymi 


Sakramentami, zasnal w Panu dnia 14 Lipca 1901 r. w Krakowie. 
is 
W ciężkim smutku pogrążeni wdowa i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd 


pogrzebowy, który odbędzie się we Wtorek dnia 16 Lipca 1901 r. o godzinie 4 po południu z domu 
Żałoby przy ulicy Wielopole L. 15, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we Środę d. 17 Lipca b. r. o godz. 9 rano w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres* A. Szafranskiego w Krakowie. W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


